Inz. arch. BOGDAN TRETER 


konserwator zabytków Województwa krakowskiego 


przeżywszy lat 59, po krótkich cierpieniach zmarł dnia 12 listopada 1945 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w środę dnia 14 b. m. o godzinie 3%, po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają: 


żona z rodziną. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 15 b. m. o godz. 8 rano w kościele Najśw. Marii Panny przed 
Głównym Ołtarzem. 
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